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新浪网刊出了我写的《我目睹的不明飞行物》一文之后，有网友写了《关于“我目睹的不明飞行物”的解释》一文，对我观察到的现象作了解释，认为是误将风筝下面悬挂的灯笼当作了不明飞行物。这种错误当然也是极有可能犯的。但是，难以解释的有以下几点：

1. 我看到的不明飞行物体的亮度很高，据我当时的观察，它的亮度、大小、光色以及形状都与大街边上的高压钠灯接近，但它没有钠灯那么晃眼，光色也没有钠灯那样黄，显得略白一点。比起南方天空中的月亮还是它的亮度稍高些。该物体通体发光，给人一种明亮的冷光源的感觉。在它下方的商厦高楼顶上和窗户里也有一些照明的灯光，但都没有这个物体亮，也没有这个物体的尺寸大，对比下来就像小米粒。如果是蜡烛发出的光焰，也仅相当于5瓦特的电灯，并且会闪烁。而该物体发光极为稳定，毫无闪烁。其它一些人造的空漂发光物体，如“孔明灯”、礼花弹发射的灯笼等都是亮度较低的发光体。而最近常见的一种带有电光源的装饰气球，直径大约1-2米，可以用系揽绳放升到10-20米高。发光亮度也较高，但是它的光亮强度还是比我所见到的不明飞行物体要低。

2. 我看到的不明飞行物体的空间位置稳定度很高，就像是固定在高塔上的安全灯。在我左右观察对比的时间里，该物体未有移动。如果是风筝、气球、直升机都会有位置漂移。

3. 上下两个不明飞行物体之间保持着完全垂直的相对位置，一般的风筝、气球、直升机要做到这一点，还是有相当的难度。

4. 不明飞行物从附近高楼（大约20层）的上空向东北方向移动到消失，表明了它的空间高度在高楼之上。一般的风筝要达到20层楼的高度有一定的困难，特别是下面还挂一个可乐瓶子做的灯笼。另外，在这个灯笼的照明下，这个风筝大概也会被观察到的。我所见到的发光物体，除了它本身，近旁没有见到其它物体。

5. 最后令人不解的一点是这个不明飞行物的周围好象有一层雾气包围，使得它看起来有点象薄雾中的街灯。

徐华强
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